Dr Edward 


Sas Korczyński 


b. notariusz 


przeżywszy lat 65, zasnął w Panu dnia 5 czerwca 1942 r. w Warszawie. 


Zwłoki zostały złożone tymczasowo na cmentarzu na Powązkach w Warszawie dnia 8 czerwca b. r. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w środę dnia 8 lipca b. r. o godzinie 9 rano w kościele OO. Kapucynów w Krakowie, 
o czym zawiadamia 
Rodzina. 


Zakład pogrzebowy ,,CONCORDIA“ 
jana Wolnego Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 
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